OST ERSUNDS GATA 


Nr. h 

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

16 
18 


Klasse - 


C 
C 

c 
c 
c 
c 

G 
G 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

k 

Bebyggelse 

Gate Østersunds gt. nr. k 
Betegnelse 

Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 'l 59 m* bygninger 

Bruk Bolig 

rn' 

Oppfart 1892 tidliqst senest 

omkring 

KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


Byggherre 
ArkiteKi 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 2 

Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tommer. Liggende faspanel. 

Kjeller 

Delvis . 

Tak Valmtak, skifer. 


Eksterier Som nr. 6. 


Interier 


Gårdsplass, Grus , ustelt. 

Uthus Bakhus i to etasjer. Som forhus. Bebodd. Dårlig. 

Ombygging 1 89 1 Nybygg anmeldt. 
195^ Forandring. 
1959 wc innredet. 

Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive . 


Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 


Prioritering 


Dato 1.7 «75 
Sign J.T. 


Gate 


st er sunds ate nr. T 


II. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Framtidige planer 



& 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

Bebyggelse 

Gate Østersunds gt. n r.6 
Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 60 000 Areal tomt k6$ m* bygninger 

Bruk Bolig 

m' 

Oppført 18Q^I tidligst senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidligere branner 

ANIAIT 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 

urunnmur 1'usset Steillilieii 

Vegger Tommer. Liggende faspanel. 

rvjeiier 

Delvis . 

Tak Valmtak. Skifer. 


Eksteriør Enkelt 1880-Preg. 


Interiør 


Gardsplass, Grus. Heller. Ustelt. 

Uthus Bakhus i to etg. Som forhus. 

Bebodd. Bra. 

Ombygging 1893 Nybygg anmeldt. 

19^5 Kobbhus oppført. 
1958 Forandring. 

Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive . 


Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 


Priori'ering 


Dato 1.7.75 
Si9 " J.T. 


é 


Gate 


Østersunds gt . nr. 6 


II. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Framtidig* planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

□si *j y ii wisv 

Østersunds gate nr. 7 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

1 

Trondheim kommune 

60 000 Areal tomt 678 m! bygninger 

Bolig 

m' 

Oppfart 

tidligst senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidligere branner 

AN1A" 

Byggherre 
Arkitekt 

• 

Oppr. bruk 

Plantype 



Hovedmål 


Etasjer 2 

Grunnmur 
Vegger 

Pusset stein. Sprukket. 
Tømmer. Liggende faspanel. 

Kjeller 

Tak 

Valmtak. Skifer. 


Eksteriør 

Enk. 1880-preg. 


Interier 



Gårdsplass, 
Uthus 

Grus, ustelt. 

Bakhus i 2 etg. S . forhus . Bebodd. Dårlig. 

Ombygging 

1891 Nybygg anmeldt. 

l£01 Fisk og grønnsakutsalg. 


Tegninger, 

oppmålinger 




Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 



Prioritering - 



Dato 1.7-75 
Sign J.T. 


Gate 


Østersunds cate nr - 7 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Østersunds gate nr. 8 
Betegnelse 

Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 1 OQlOO Areal tomt TOQ nr bvaninaer 

Bruk Bolig 

rn' 

* 

Oppført 1898 tidligst senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidligere branner 

»N1«11 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 2 

Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 

Kjeller 

Tak Valmtak, skifer 
Kobbhus . 

Under hele huset 

Ekstener Enkelt 1880-preg m. løvsagarbeider under hor. bånd. 

Interier 


Gardsplass, Heller, ustelt. 

Uthus Bakhus i to et. Som forhus 

. Bebodd. Bra. 

Ombygging 


1898 Nybygg anmeldt 
1934 Kobbhus oppført 


Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitakturvurderlng C 
Miljøvurdering B 


Prioritering C 


Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 


Gate fstersunds gate 5" 


Eldre bilder Foto 


i 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidig* planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Østersunds gate 

RfttpanakA 

□OioyitJiac 

nr. 9 




lf 1 J TU 1 ^_ t 

Eier 1970 Wold, Wilhelm 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 597 m'. 

Bruk Bolig 

bygninger 

rn' 

l 


Oppfart 1899 tidligst 

senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 



ANTAII 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 



Plantype 





Hovedmål 


Etasjer ^ 




Grunnmur 

Pusset stein, hel. 

Kjeller 


Vegger 

Tømmer, liggende faspanel. 



Tak 


Under hele huset. 


Valmtak, skifer 




Eksteher S om nr. 11 


Interier 

Gårdsplass, Som nr. 11. 
Uthus 


Ombygging 


1898 Nybygg anmeldt 
1969 W.C. innredet. 


Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand c 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 


Priorl'ering C 


Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 


Gate Østersunds gate 


nr. q 

Eldre bilder 

Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
TH hinder 
(or bevaring? 


Framtidige planar 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Østersunds gate nr . 10 

<> 

Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 70 000 Areal tomt 498m'. bygninger 

Bruk Bolig 

m 1 

Oppfart 1899 tidligst senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidligere branner 

AMT AT T 

4 

Byggherre 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer ^ 

Grunnmur p usse t stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Kjeller 

Under hele huset. 

Tak Valmtak, skifer. 


Eksteriør Som nr#l2 


Interiør 


Gårdsplass, Som nr. 12 
Uthus 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 


Tegninger, oppmalinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Positive 


Vedlikeholdstilstand q 
Antikvarisk tilstand c 
Arkitekturvurderlng C 
Miljøvurdering B 


Prioritering C 


Dato L7.1975 
Sign J»T, 


Gate Østersunds gate nr. 1 0 


Eldre bilder 

Foto 




Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Østersundsgate nr. 1 1 

v 

RntPnnAko 
DO( cy i tu t bc 



Eier 1970 

Årø, Anders 


Takst kr. 

50 000 Areal tomt kk^n 1 . bygninger 

m' 

Bruk 

Bolig 


Oppfart 

18 99 tidligst senest 

omkring 


AN14TT 

Siste brann 

Tidligere branner 


Byggherre 


Oppr. bruk 

Arkitekt 



Plantype 



Hovedmål 


Etasjer 3 

Grunnmur 

Pusset stein, hel. 

Kjeller 

Vegger 

Tømmer. Liggende faspanel. 




Under hele huset. 

Tak 

Valmtak, skifer. 


Eksteriør 

1880-preg m. hor. bånd under vinduer. 

interiør 



Gårdsplass, 

Grus, ustelt. 


Uthus 

Bakhus i to et. S. forhus. Bebodd. Dårlig. 

Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 



<yj° w.l.. innredet. 


Tegninger, 

oppmalinger 




Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholdstilstand B 



Antikvarisk tilstand C 



Arkitekturvurdering C 



Miljøvurdering B 



Prioritering C 



Dato 1.7.1975 



Sign J.T. 


Eldre bilder 

r 

Foto 





- 


«stersunas gate 


TT 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 


tø*; 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Oppfort 1899 

tidligst 

senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann 

Tidligere branner 


ANTATT 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 3 



Gate Østersunds gate 

Betegnelse 


nr. 12 


Eier 1970 

Takst kr. 60 000 
Bruk Bolig 


A/S Boligselskapet 1957 


Areal tomt 707 m'. bygninger 


m' 


Grunnmur 

Pusset stein, hel. 

Kjeller 

Vegger 

Tømmer. Liggende faspanel. 

Under hele huset 

Tak 

Valmtak, skifer. 



Eksterier Som nr. 1 1 


Interiør 


Gårdsplass, Heller, ustelt. 

Uthus Bakhus i to et. S. forhus. Bebodd. Bra. 
Ombygging 

1899 Nybygg anmeldt 


Tegninger, oppmalinger 



Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 

Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 



Gate Østersunds gate 


12 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Framtidig* planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 

Østersunds gate n r. I 4 * 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Figro vareforsyning 
90 000 Areal tomt 657m'. bygninger 
Bolig, forretning. 

m' 


Oppfort 

1899 

tidligst senest 

omkring 


KJtNl 

Siste brann Tidligere branner 

ANTAIT 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Pusset stein, sprukket. 
Tømmer, liggende faspanel. 

Kjeller 

Under hele 

huset. 

Tak 

Valmtak, skifer, kobbhus. 



Eksteriør 

1880-preg m. markert overbord. Inng. dører m. 1 

søyleomr. 

Interiør 




Gårdsplass 
Uthus 

Heller, bra. 

Bakhus i to et. Som forhus. 

Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 
1935 Kobbhus oppført 
1963 W.C. innredet. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand JJ 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J • T. 


Gate Østersunds gate 


nr 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Østersunds gate nr 1 6 
Betegnelse 

Eier 1970 Nielsen Svenn 

Takst kr. 65 000 Areal tomt 477 «♦»'. bygninger 

Bruk . 

Tinlig 

m' 

Oppfart 18 ?Q tidligst senest 

omkring 

KJENT 

oisiu uiann i langere oranner 


Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 2 

Grunnmur p usset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer. 

Kjeller 

Under hele huset. 

Eksteriør T-post vinduer i grupper m. flat prof. omr. Overbord på 
konsoller m. fort. under. Løvsagarb. på hor. bånd. Inng.dør 
m. søyleomr. 

Interiør 

Gårdsplass, Grus, ustelt. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus, bebodd, bra. 

Ombygging 

1899 Nybygg anmeldt 

Tegninger, oppmålinger 


ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand U 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 


Prioritering C 


Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 


Gate Østersunds gate nr. 1 6 


Eldre bilder Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Østersunds gate 
Betegnelse 

nr. 1 8 


Eier 1970 Trondheim kommune 
Takst kr. 85 000 Areal tomt 7 1 fjn'. 
oruK JaOJ-Xg 

bygninger m J 


Oppført tidligst 

senest 

omkring 

KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTAT 1 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 



Plantype 


Hovedmål 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Tak 


Valmtak, skifer, kobbhus. 


Etasjer 2 
Kjeller 

Under hele huset 


Eksteriør Enkel 1880 preg m. utskårne felt under vinduer i 2. et. 


Interier 


Gardsplass Grus » betong, ustelt 


Uthus 


Bakhus i to et. S. forhus. Delv. bebodd. Bra, 


Ombygging 


1899 Nybygg anmeldt 

1922 Skur av tre 

1927 Fiskeutsalg 

1931 Flatbrødbakeri 

1938 Kobbhus oppført 

19^5 Verksted i kjeller 

1956 WC innstallert 


Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 


Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 


Qate Østersunds gate 


18 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



